المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


تفنية معمارد به 


حكميات ومواصفات معمارية (حراسة المتدرب) 


عمر 


التخصص عمر المقدمة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) 


الحمد لل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 


تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على 
شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة 4 سوق العمل» ويآتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات 
السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب 2 مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتيا على موارده 
وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً ب دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون 
الله فاك الصناقف اندو المتقدمة كيناهيا: 


وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة ة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة 
ل بناء البرامج التدريبية» وفق أساليب علمية حديثة تحاحي تلبات يوق العمل حضاف تتمتمناقة 
لتلبي متطلباته » وقد تمثلت هذه الخطوة 4 مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة 
الأساسية 4# بناء البرامج التدريبية» إذ تعتمد المعايير 4 بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق 
العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي 
تفرضه متطلبات سوق العمل» لتخرج هذه اللجان النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر 
التضتانا سوق العمل و كدوم قو د مجني متطلا نه الأبساطية 


وتتناول هذه الحقيبة التدريبية ' كميات ومواصفات معمارية - كراسة المتدرب ' لمتدربي قسم" 
تقنية معمارية " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لبذا 
التخصص. 

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز 
وجل أن تسهم بشكل مباشر أش تأصيل المهارات الضرورية اللازمة» بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد؛ 
وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات. 


والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه» إنه سميع مجيب 
الزعاء: 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 
التدريب العملي للوحدة الأولي 


التخ 41" الوحدة الا 
عمر و 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الأولي 


سر 
التدريب العملي للوحدة الأولى 


الجدارة : 


التدريب رقم ١‏ : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق 
رسوماته التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية أعمال تكسيات الحجر الطبيعي لزوم الواجهة الرئيسية فقط ؟ 
". أكتب المواصفة الفنية لأعمال تكسيات الحجر الطبيعي 4# جدول المقايسة التثمينية ؟ 
". أحسب التككلفة الإجمالية لتكسية الحجر الطبيعي لزوم الواجهة الرئيسية رقم ١‏ فقط إذا علمت أن 
السعر الإفرادي للمتر المربع ( ٠١0‏ ريال ) ؟5 


التخصص عمر 


الوحدة الأولى 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة الأولي 


سر 
ازيم فكسيات اللصور العلبيس 


ووه 


لوحة المسقط الافقى المعمارى 
منسوب دروة السطح اع + 
مشدوت سقف الدوزاة رشق د عد 


الطول الصافى ‏ -إد 


الطول الصافى 
لكسوة الحجر الخارجية | لكسوة الحجر الخارجد 
للجزء الثانى 9 


عمر 
تقنية معمارية 


الوحدة الأولى 
كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الأولي 


جدول حصر الحميات 
١ 0‏ 3 قياسات لات اشنا 
9 بيان الأعمال اك 
3 1 ل ل 
جدول المقايسة التثمينية 
5 5 2 الشعر || لس 
ان ١‏ 4 ' : 
3 بيان الأعمال 1 الإفرادي | الإجمالي مالاحظات 
0 ا ان 


التخصص عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الأولي 


سس 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الأولى 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ١‏ 
جدول حصر الحكميات 


لد 77 ا قانات مسطحات ومكعبات 
1 بن امككالد 0 5 5 
طول | عرض | إرتفاع | جزثية | تنزيلات | إجمالية 


]همان متكوياكه | له 


لزوم الواجهة الرئيسية 


رقم(١)‏ الجزء الأول ما - | ١٠١٠١‏ | غ١‏ 
الجزء الثاني 35 "ما ذ | 00ل | ل 
الاحسيتتيتهيالن ص 1 


جدول المقايسة التثمينية 


6 067 
لان : 9 


يس 


بالمتر المسطح - توريد وتركيب 
كوواة ابن اهز لزنم سمل 
الواقيقة: الركينجة تست الاسكان 
والمخططات المرفقة  ٠.5‏ وتلصق 
الكسوة وتثبت وتشطب حسب ماورد 
ناك امفات رو عليه لاسر أحساة 
- مما جميعه بالمتر المسطح . 


م3 يل كيلا رضي 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي للوحدة الثانية 


التخصص عمر الوحدةالثانية 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثانية 


خهىسر 
التدريب العملي للوحدة الثانية 


الجدارة : 


مر كك فون فنا كن | عمال الشافة زا لتاقن اتلد كفو تساريفة الس 
أولا :أعمال اللياسة الخارجية : 


التدريب رقم ”: 

المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 

التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 

.١‏ أحسب كمية أعمال اللياسة الخارجية لزوم الواجهة الرئيسية رقم ١‏ فقط ؟ 

؟. أكتب المواصفة الفنية لأعمال الخارجية لزوم الواجهة الرئيسية رقم ١‏ فقط 4# جدول المقايسة 
التثمينية ؟ 

؟. أحسب التككلفة الإجمالية الخارجية لزوم الواجهة الرئيسية رقم ١‏ فقط إذا علمت أن السعر 
الإفرادي للمتر المريع ١1(‏ ريال ) ؟ 


التخصص عمر الوحدة الثانية 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة الثانية 


لزوم البياض الخارجى 


غرفة رقم 


921 


اه 


جه 


لوحة المسقط الافقى المعمارى 


منسوب ارضيةالدو رالا رضى ...+ 


عاق5 صس 100 40 20 0 9558 ' ء 
ال-2 50 60 10 : 


0 الوحدة الثانية 


التدريب العملي للوحدة الثانية 


كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب) 


جدول حصر الكميات 


رقم 
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طول | عرض | إرتفاع | جزثية | تنزيلات | إجمالية 


جدول المقايسة التثمينية 


13 - - السعر | السعر 
1 لا 0 ! الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
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التخصص عمر الوحدةالثانية 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثانية 


سس 


كاننا اننال اللشايفة اند ا كلض : 


التدريب رقم ؛ : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية أعمال اللياسة الداخلية لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ 5 
؟. أككتب المواصفة الفنية لأعمال اللياسة الداخلية لزوم الغرفة رقم 1١١١‏ 4# جدول المقايسة 
التثمينية ؟ 
*. أحسب التككلفة الإجمالية لأعمال اللياسة الداخلية لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ إذا علمت أن السعر 
الإفرادي للمتر المربع للحوائتط والاسقف ( ١١‏ ريال ) ؟ 


التخصص عمر الوحدة الثانية 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة الثانية 


خهىّسر 
زوم «السياتى. االدالطلبي 


طول الحوائط - المحيط الداحلى للغرفة - ( الطول +العرض ) ١‏ 9 


2-0 


مسطح الحوائط - طول الحواقط * ارتفاع بياض الغرة 
مسطح السقق - طول الغرقة *« عرض الغرفة 


نا ارتفاع الدور الصافى كم 


منسوب ارضيةالدو رالا رضى .1..+ 


0 الوحدة الثانية 


التدريب العملي للوحدة الثانية 


كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب) 


جدول حصر الكميات 


رقم 
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بيان الأعمال 1 
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طول | عرض | إرتفاع | جزثية | تنزيلات | إجمالية 


جدول المقايسة التثمينية 


ل 2 - السعر السعر 
1 اا 1 ! الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
|٠١ 0 :‏ نيال | بالريال 


156 


عمر الوحدة الثانية 


كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثانية 


خلس 


إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثانية 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ” 
جدول حصر الحكميات 5 


لد / 5 ماك لات ا 
- بيان الأعمال 0 
3 2 ارقا 
|...١‏ أعمال الناسة الخارهية 
لزوم الواجهة الرئيسية 
رقم )١(‏ 6 | 1] -؟ - 5.60" | غه.ل/ 
تنزيالات 
تنزيل جزء من ( ب١)‏ م3 | ١ ١,١ | (ل٠ - ١‏ 
الاج الي 0 1 
جدول المقايسة التثمينية 
5 5-5 0 السعر السعر 
0 7 ' ٍ 
3 بيان الأعمال 1 الإغرادي | الإجمالي ملاحظات 
0 ار ايل 
1 


توريد وعمل بياض فطيسة جبسية 
للواجهات الخارجية وتكون الخلطة 
حسب ماورد بالمواصفات وطبقا 
لأصول الصناعة؛ والمقاس هندسي 
لجميع الأجزاء الظاهرة - مما جميعه 
بالمتر المسطح . 


١١١١ غ‎ ١ 10 م3‎ 


-1١١- 


التخصص عمر الوحدة الثانية 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثانية 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ١‏ 
جدول حصر الحكميات : 


0 5 2 فياسات مسطحات ومحكعبات 
- بيان الأعمال 1 3 
3 طول | عرض | إرتفاع ١‏ جزئية | تنزيلات | إجمالية 
؟ ١١‏ |أعمال الياسة الداخلية 
حوائط-(/,7)7,2+7- 3 ١*٠ ١‏ 5 0 | م 
ام 
سقف ص ١‏ 5/0 ”3 ُْ ادك 
تنزيللات 
تنزيل ب١‏ 1 ١‏ - | ف 0 
تنزيل ب” ص ١ ١ ١٠.6 - ١‏ 
52522----01000 بك 
جدول المقايسة التثمينية 
1 1 - السعر | السعر 
3 9 0 .2 
0 ان 1 الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
اا اد 
١‏ -” | توريد وعمل بياض تخشين إسمنتي 
لزوم الحوائط والأسقف الداخلية 
وتكون الخلطة حسب ماورد 
الصناعة ؛ والمقاس هندسى لكل 
الأسطح الظاهرة » مما جميعه 
بالمتر المسطح. 
سوك 11 5 الكدرواة 


300 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي للوحدة الثالثة 


التخصص عمر الوحدة الثالثة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثالثة 


سر 
التدريب العملي للوحدة الثالثة 


الجدارة : 


مدر كه كين فاون أ عمال لدعا قاف الو هلد راتخا ريه 
أولاً “اعمال الذهانات الجارحية + 


التدريب رقم 4+ 

المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 

التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 

.١‏ أحسب كمية أعمال الدهانات الخارجية لزوم الواجهة الرئيسية رقم ١‏ فقط ؟ 

7 “أكتف المواضفة الفنية لأعمال الدهانات الحارجية لزوم الوااجهة الركيسية رقم ١‏ فقط ده جدؤول 
القايسة التشليئية 5 

١ 8‏ احتسن التكلفة الإتجمالية لأعمال"الدهاناف الكارجية لروم الوائدية الركيسية .رق قط إذا 
علمت أن السعر الإفرادي للمتر المريع ( ١1‏ ريال ) ؟ 


0ه 


التخصص 


عمر الوحدة الثالثة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة الثالثة 


وساٌُ71َزئي0]] 000-12121211 


ن أبد 


لوحة المسقط الافقى المعمارى 


منسوب ارصيةالدورالا رضى .ةب+ 


1١4 - 


عمر الوحدة الثالثة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثالثة 


جدول حصر الحميات 
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طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 


جدول المقايسة التثمينية 
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التخصص عمر الوحدة الثالثة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثالثة 


سس 


أولاً : أعمال الدهانات الداخلية : 


التدريب رقم © : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية أعمال الدهانات الداخلية لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ 5 
؟. أكتب المواصفة الفنية لأعمال الدهانات الداخلية لزوم الغرفة رقم١ #٠١‏ جدول المقايسة التثمينية ؟ 
*. أحسب التككفة الإجمالية لأعمال الدهانات الداخلية لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ إذا علمت أن السعر 
الإغرادي للمتر المريع (؟١‏ ريال ) ؟ 


كك 


التخصص عمر الوحدة الثالثة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة الثالثة 
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لوحة المسقط الافقى المعمارى 
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عمر الوحدة الثالثة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثالثة 
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جدول المقايسة التثمينية 
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التخصص عمر 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) 


سس 


الوحدة الثالثة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثالثة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثالثة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم غ 
جدول حصر الكميات : 

5 
0 


1.. | أعمال الدهانات الشارحية 


وحدة 
6 
ْ 
_ 
6 
حَ 


لزوم الواجهة الرئيسية رقم١‏ | م" 


إضافة الجانب الأمامي 1 
إضافة بطنية البروز 7 
تفزيل جزء من ( ب١)‏ م 
الالسيتتسسسييياات ص 


جدول المقايسة التثمينية 


5 
0 بيان الأعمال 
3 


يس 


بالمتر المسطح توريد ودهان بوية 
البلاستيك أربعة أوجه على بياض 
القطيمة" الحسكية: -اللواعيات 
الخارجية وتكون حسب مورد 
بالمواصفات وطبقا لأصول الصناعة» 
والمقاس هندسي لجميع الأجزاء 
الظاهرة - مما جميعه بالمتر المسطح . 


ك3 


طول 


الحمية 
الوحدة 


م3 إف كردن 


2 


فياسات مسطحات ومحعبات 
عرض | إرتفاع | جزتية | تنزيلات | إجمالية 
2 56 غ6,/ 
١0 -‏ 10 
2 مك٠‏ | لاك ٠‏ 
٠/0 - +06٠‏ 
١٠٠ ١٠٠ ١٠١‏ 
1,510 
السعر السعر 
الإفرادي الإجمالي ملاحظات 
|| الاك 
١1‏ 1 


التخصص عمر الوحدة الثالثة 


تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثالثة 
سس 
إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ه 
جدول حصر الكميات 
لد 7 قياسات مسطحات ومكعبات 
0 بيان الأعمال 11 
0 0 
١‏ |أعمال الدهانات الداخلية 

لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ 

حوائط-(5+7,8,؟)*1,5-7 ام م7 ١‏ ا 2 5" 

شت عر الو | يلك 

تنزيالات 

تنزيل ب١‏ م30 | ١‏ | 00ل | عض ”3 

ويل" م6 | ١‏ 5 | 000 | دل دل 

الإج ب لاالي 3 2 


جدول المقايسة التثمينية 


5 ا | 
َ بيان الأعمال 0 1 الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
1 ا ا ان 
" ابالمتر المسطح توريد ودهان ببوية 

الزيت يتكون من بطانة وثلاثة أوجه 

لزوم الحوائتط الداخلية والآسقف 

وتكون حسب ماورد بالمواصفات 

وطبقاً لأصول الصناعة ٠‏ والمقاس 

هندسي لكل الأسطح الظاهرة »2 

مما جميعه بالمتر المسطح. 
١‏ 1 د اديوه 


756 


0< م 
> 5 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب ) 
التدريب العملي للوحدة الرابعة 


التخصص عمر الوحدة الرابعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الرابعة 


سس 


التدريب العملي للوحدة الرابعة 


الجدارة : 


معرفة كيفية قياس أعمال الأرضيات والوزرات للمبنى. 
أولا :أعمال الأرضيات : 


التدريب رقم ١‏ : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيدية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية أعمال الأرضيات لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ ؟ 
؟. أككتب المواصفة الفنية لأعمال الأرضيات لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ 2# جدول المقايسة التثمينية ؟5 
*. أحسب التككفة الإجمالية لأعمال الأرضيات لزوم الغرفة رقم ٠7١١‏ فقط إذا علمت أن السعر 
الإفرادي للمتر المريع ( 18 ريال ) ؟ 


ثانياً : أعمال الوزرات : 


التدريب رقم / : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية أعمال الوزرات لزوم الغرفة رقم ٠7١١‏ 5 
؟. أككتب المواصفة الفنية لأعمال الوزرات لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ 2 جدول المقايسة التثمينية ؟ 
*. أحسب التككلفة الإجمالية لأعمال الوزرات لزوم الغرفة رقم ٠١١١‏ فقط إذا علمت أن السعر 
الإغرادي للمتر الطولي ( ١5‏ ريال ) ؟ 


255 


07 3201 
)| 55 
ك3 
: 2 | 0" 


8 
سبلم || | 8 
8 

5 4 

8 


١ 
١ 


القطاع الراسى رقم ١-١‏ 


لوحة المسقط الافقى المعمارى 


تقني ا معما 


ريه 


كميا 


ت ومواصفا 


تَّ 


لزوم اعمال الا رضيات والوزرات 


معمارية ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي للوحدة الرابعة 


هجر 


عمر 


الوحدة الرابعة 


0 الوحدة الرابعة 


التدريب العملي للوحدة الرابعة 


كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) 


جدول حصر الكميات 


رقم 


1 
ع0 
3 
0 
عدد 
8 
3 
2 
6 
6 
اليند 


ل 
ُ 


طول | عرض | إرتفاع | جزتية | تنزيلات | إجمالية 


جدول المقايسة التثمينية 


1 - - السعر السعر 
1 د 1 ! الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
: 1 ان | ادال 


- 5١2 


عمر الوحدة الرابعة 
كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الرابعة 


ا 
َ 
ّ 
59 
عدد 
وحدة 
ّ 
مه 

6 
ع 
اليند 


طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 


جدول المقايسة التثمينية 


5 5 2 اننم .|| السسما 
- ا ان 1 ! الإفرادي | الإجمالي الطاة 
3 3 يان | الاك 


0--- 


عمر 
كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) 


الوحدة الرابعة 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الرابعة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الرابعة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ١‏ 
جدول حصر الحكميات : 


لد 0 0 قانا لات يل 
0 بيان الأعمال ُ 1 ً 
ا 
1... | اعمال الأرصيات 
لزوم الغرفة رقم 7١١‏ 1 افوا ةا - | ؟ليةه 
الا بت سال 7 11 
جدول المقايسة التثمينية 
5 52 - ال | اا 
3 بيان الأعمال 0 ! الإفرادي الإجمالي ملاحظات 
0 ا | ان 
1 


بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط 
موزايكو فاخر مقاس ١٠*١٠*اسم‏ 
ويلزم الفرش بالرمل النظيف حسب 
ما ورد بالمواصفات وطبقا لأصول 
الضقاغة ‏ والمعاش:.هكذتي ‏ لجميغ 
الأجزاء الظاهرة - مما جميعه بالمتر 


الفنظع:. 


١11١1 1/ 4,١ * ص‎ 


7 


التخصص عمر الوحدة الرابعة 


تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الرابعة 


سس 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ٠‏ 
جدول حصر الحكميات 8 


0 3 اكت مسطحات ومكعبات 
53 بيان الأعمال 1 
3 1 دك 
لزوم الغرفة رقم ٠١١‏ 
حوائط-(13,5-7*)9,1+5م | م | ١١4١| ١‏ : - ]غ١‏ 
تنزيالات 
تنزيل الوزرة عند ب١‏ م ١‏ دل ب 5 1 
الإجي مس الي عن || ل 
جدول المقايسة التثمينية 
2 5 كا سر يدا 
3 0-1 1 39 .5 
0 نان الأغبال 1 الإفرادي | الإجمالي ماإقحطلاات 
8 | لاك 
؟" |بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات 
من البلاط الموزاكو الفاخر لزوم 
"سم وتلصق يمونة حسب ما ورد 
ناكذااحقات ومله لضو الماع 
والمقاس هندسي » مما جميعه بالمتر 
الطولي. 
١‏ الل 6 17 


5ك 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي للوحدة الخامسة 


التخصص عمر الوحدة الخامسة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الخامسة 


سر 
التدريب العملي للوحدة الخامسة 


الجدارة : 


معرفة كيفية قياس أعمال نجارة الأبواب والشبابيك للمبنى. 


التدريب رقم 1 : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة مراقبة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية أعمال نجارة الأبواب والشبابيك لزوم الغرفة ٠١١‏ فقط ؟ 
؟. أكتب المواصفة الفنية لأعمال نجارة الأبواب والشبابيك 3 جدول المقايسة التثمينية 6 
؟. أحسب التككلفة الإجمالية لأعمال نجارة الأبواب والشبابيك لزوم الغرفة ٠١١‏ »؛ إذا علمت أن السعر 
الإفرادي لقطعة الشباك ( ٠٠١‏ ريال ) » والسعر الإفرادي لقطعة الباب ( ٠٠١‏ ريال ) ؟ 


ه58 


التخصص عمر الوحدة الخامسة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة ا لخامسة 


لزوم اعمال نماذج الابواب والشبابيك 


5د 


عمر الوحدة الخامسة 
كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الخامسة 


جدول حصر الحميات 


رقم 


َ 
3 
5 
اله لخ نه 
06 
7 
_ 
6 
اع 
اليئد 


ل 
ُ 


طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 


جدول المقايسة التثمينية 


53 5 5 الشر | الشكر 
- ان الا عار 0 ! الإفرادي | الإجمالي اب خطات 
3 1 | سان | اران 


/ا؟ - 


التخصص عمر 


تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) 


الوحدة الخامسة 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الخامسة 


إجابة نموذجية للتدريب العملى للوحدة ا لخامسة 
إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم 8 : 
جدول حصر الحكميات : 


لد عابنا لات ا 


5 
وحدة 


ا 
١‏ أعمال نجارة الأبواب 


والشيابيك 
شباك نموذج ش١‏ عدد | ”» : : - 3 
باب تموذج ب١‏ عدد ١‏ ص 2 2 ١‏ 


جدول المقايسة التثمينية 


١‏ _- ب الأسحر | اللسصر 
1 بيان الأعمال 1 ! الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
1 | | اسان || كان 
؟ | بالعدد توريد وتركيب شباك 
قطاعات الومينيوم قطاع ٠سم‏ لزوم 
الغرفة وينفن ‏ حسبب ما ورد 
بالمواصفات وطبقا لأصول الصناعة» 
والمقاس هندسي - مما جميعه بالمتر 
الممسطح . 
5 عدد 7 كن 3 


-58- 


عمر الوحدة الخامسة 
كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الخامسة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 2 2 لكر || ادا 

7 مان لمعيال 1 ! الإفرادي | الإجمالي لطا 
3 3 | ال | ياك 

5 


بالعدد توريد وتركيب باب خشب 
مهاجوني 2 ويتم التنفيذ طبقا 
للمخططات المرفقة وحسب ما ورد 
بالمواصفات وطبقا لأصول الصناعة» 
والمقاس هندسي - مما جميعه بالمتر 
السفل: 


عدد | ١‏ | ل 


59 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي للوحدة السادسة 


التخصص عمر الوحدة السادسة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة السادسة 


خهىّسر 
التدريب العملي للوحدة السادسة 


الجدارة : 


معرفة كيفية قياس أعمال الرخام والجرانيت للمبنى. 


التدريب رقم 5 : 

المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة استراحة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 

التنفيذية والمطلوب استخدم الجداول المرفقة لحساب ما يلي : 

.١‏ أحسب كمية أعمال الرخام لزوم الحوائط الداخلية للغرفة رقم ٠١0‏ ؟ 

؟. أكتب المواصفة الفنية لأعمال الرخام لزوم الحوائط الداخلية للغرفة رقم ٠١0‏ وذلك 4 جدول 
المقايسة التثمينية 6 

؟. أحسب التككفة الإجمالية لأعمال الرخام لزوم الحوائط الداخلية للفرفة رقم 7٠١0‏ » إذا علمت أن 
السعر الإفرادي ( ١5١‏ ريال ) ؟ 


كات 


التخصص عمر الوحدة السادسة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة السادسة 


هجر 


لزوم اعمال الرخام 


وح ا 
عرض 6 
الاك الاخنة اللاخك الاك 
نسمة يكال الحاطة | 0 | 


نموذج 


منسوب دروة السطهء 


ائ+ 


منسوب سقف الدورالا رضصى رن 


منسوب ارضيةالدو رالا رضى عكب.+ 


الاك 


عمر الوحدة السادسة 
كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة السادسة 


جدول حصر الحميات 


رقم 


1 
0 
1 
اله لخ نه 
ا 
2 
6 
اع 
الينك 


ل 
ُ 


طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 


جدول المقايسة التثمينية 


3 5 2 الك || الشكر 
- مان الأعمال 0 ! الإفرادي | الإجمالي 2 
3 1 ان اران 


0 


التخصص عمر الوحدةالسادسة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجيةللتدريب العملي للوحدة السادسة 


خلس 


إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة السادسة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ١‏ : 
جدول حصر الحكميات : 


لد 1 5 فياسات مسطحات ومحعبات 
3 يان الأعيال 1 |5 
١‏ 6 2 5 
3 لك 
حواكط(0 4,٠‏ +11,8-7*)5,4م ]30 | 1 |8ذ؟ا د | دن | لدان 
تنزيالات 
تنزيل الفتحة الأمامية ف١‏ م36 | ١‏ عد ام ام 7 
تنزيل فتحة الشباك شّ١‏ |5 | ال | شيل دل 
إجمالى التنزيلات ا : : : | 0 
إجمالي أعمال الرخام م7 8 3 - 2 ُ - يلا 


377 


التخصص عمر الوحدة السادسة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجيةللتدريب العملي للوحدة السادسة 


سس 


جدول المقايسة التثمينية 


5 29 5 ال | ار 

- اال 1 ! الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
3 0 ان || اك 

5 


بالمتر المربع توريد وتركيب رخام 
كرارة مقاس ٠4*٠+*"سم‏ لزوم 
حوائط الغرفة رقم ٠١60‏ فقط , 
وينفذن حسب ما ورد بالمواصفات 
وطبقا لأصول الصناعة»؛ والمقاس 
هندسي - مما جميعه بالمتر المسطح. 


2٠١ ١00 ١ ص‎ 


4- 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي التدريب العيلى الريدةة السابفة يي السابعة 


التخصص عمر الوحدة السابعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة السابعة 
التدريب العملى للوحدة السابعة 


الجدارة : 
معرفة كيفية قياس الأعمال المعدنية للمبنى. 


التدريب رقم ٠١‏ : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لغرفة إستراحة لأحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية الأعمال المعدنية لزوم الواجهة الآمامية للوحدة النمطية من غرفة الإستراحة ( وهو 
عبارة عن شباك باب بكامل الفتحة مكونة من قطاعات معدنية وزجاج وحديد مشغول من الخارج) ؟5 
؟. أكتب المواصفة الفنية للأعمال المعدنية لزوم الواجهة الأمامية للوحدة النمطية من غرفة الإستراحة 
وذلك # جدول المقايسة التثمينية ؟ 
؟. أحسب التككفة الإجمالية للأعمال المعدنية لزوم الواجهة الأمامية للوحدة النمطية من غرفة 
الإستراحة » إذا علمت أن السعر الإفرادي ( ١54‏ ريال ) ؟ 


ه” د 


التخصص عمر 


الوحدة السابعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة السابعة 


لوحة المسقط الافقى المعمارى 


منسوب دروة السطهء + 


منسوب الارض الطبيعية.. ++ 


عاقع5 ىي 166 40 20 0 
يتوج جح - لج ب حتخط 


10 


-65” د 


التخصص عمر الوحدة السابعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة السابعة 


خلس 


جدول حصر الحميات 


اله لخ نه 
رقم 


3-3 0 
بيان الأعمال 1 


ال 


طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 


-/ا”ا د 


التخصص عمر الوحدة السابعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة السابعة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 0 1 ال | ل 
- الال 1 ! الإفرادي | الإجمالي مادخطات 
3 0 اسان | الراك 


"#8 


التخصص عمر الوحدة السابعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجيةللتدريب العملي للوحدة السابعة 


سر 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة السابعة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ٠١‏ : 
جدول حصر الكميات : 


لد 70 0 عسات ل ل 
]| سدلاصل | |3 |! . 
طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 


١‏ |الأعمال المعدنية 
الفتعة مكامن الحاكطد :| انال ان ف | بدن | قف 


الإجسسالي 


جدول المقايسة التثمينية 


5 
1 بيان الأعمال 
3 


الوحدة 


يس 


بالمتر المربع توريد وتركيب شباك 
باب بكامل ارتفاع الحائط لزوم 
الواجهة الأمامية لوحدة الإستراحة 
مكونة من قطاعات الومينيوم وزجاج 
شفاف وحديد مشغول من الجهة 
الخارحية » وينفنذ حسب ما ورد 
بالمواصفات وطبقا لأصول الصناعة» 
والمقاس هندسي - مما جميعه بالمتر 


المسطع. 


ا 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي للوحدة الثامنة 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثامنة 


سر 
التدريب العملي للوحدة الثامنة 


الجدارة : 
معرفة كيفية قياس الأعمال الصحية ( أعمال صرف ؛ أعمال تغذية ) للمبنى. 


أولاً : أعمال صرف : 


التدريب رقم ١١‏ : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لدورات المياه لآحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية الأعمال الصحية ( أعمال صرف ) لزوم دورات المياه ؟ 
؟. أكتب المواصفة الفنية للأعمال الصحية ( أعمال صرف ) لزوم دورات المياه وذلك 4 جدول 
المقايسة التثمينية ؟ 
ثانياً : أعمال تغدية : 
التدريب رقم ١١‏ : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لدورات المياه لآحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدم الجداول المرفقة لحساب مايلي : 
.١‏ أحسب كمية الأعمال الصحية ( أعمال تغذية ) لزوم دورات المياه ؟ 
؟. أكتب المواصفة الفنية للأعمال الصحية ( أعمال تغذية ) لزوم دورات المياه وذلك ب جدول 
المقايسة التثمينية ؟ 
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2553-2 


عاأه5 


اك 


ما 


518 


تقنية معمارية 
مدوره 


حوض غسيل اليد 
مياة 
مياة 


3 


حارة للحغد 
باردة 


به 
بة 


ت ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) 
لوحة ١‏ 


اعمال تغذئة 


إلإفة 


الصحى 


التدريب العملي للوحدة الثامنة 


عمر 


الوحدة الثامنة 


عمر 
كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) 


الوحدة الثامنة 
التدريب العملي للوحدة الثامنة 


إجابة التدريب رقم 1١١‏ 


0 
3 
عدد 
وحدة 
' 
2 
060 
حَ 
اليند 


طول | عرض | إرتفاع | جزتية ١‏ تنزيلات | إجمالية 


0 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثامنة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 0 1 ال | ل 
- الال 1 ! الإفرادي | الإجمالي مادخطات 
3 0 اسان | الراك 


6 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثامنة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 0 1 ال | ل 
- الال 1 ! الإفرادي | الإجمالي مادخطات 
3 0 اسان | الراك 


50077 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثامنة 


سس 


إجابة التدريب رقم ١١‏ 
جدول حصر الحكميات 


ٍ) 
ا 
7 
0 


3 : 
ٍ_ بيان الأعمال 
3 


وحدة 


طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 
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التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثامنة 
جدول المقايسة التثمينية 


5 0 1 ال | ل 
- الال 1 ! الإفرادي | الإجمالي مادخطات 
3 0 اسان | الراك 


5 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة الثامنة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 0 1 ال | ل 
- الال 1 ! الإفرادي | الإجمالي مادخطات 
3 0 اسان | الراك 


5 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ١١‏ : 
جدول حصر الكميات : 


لد 1 - قياسات مسطحات ومحعبات 

0 بيان الأعمال ل 

3 1 اك 

١‏ (الأعمال الصحية 

أعفبال الصحرفةه 
حوض غسيل أيدي عدد | ”" ؟ 
مرحاض افرنجي عدد | ١ ١‏ 
مرحاض تشطيف بيدية عدد | ١ ١‏ 
حوض حمام قدم ( بانيو) عدد | ١ ١‏ 
بلاعة أرضية (سيفون ) عدد | ١ ١‏ 
مكية اشيرق كما رات غذذ | ١ ١١‏ 
غرفة تفتيش 1١*70‏ سم عدد | ١ ١‏ 
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التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 2 5 ال | ار 
- اال 1 ! الإفرادي | الإجمالي شنعهات 
3 0 ان || اك 


يس 


بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل 
أيدي شامل كل الكماليات 
والتوصيلات ‏ حسبب ‏ ما ورد 
بالمولاصفات والمخططات وطيقا 
لأصول الصناعة - مما جميعه 
بالمقطوعية. عدد > 
بالعدد توريد وتركيب مرحاض 
افرنجي بصندوق طرد سعة لتر 
شامل كل الكماليات والتوصيلات 
حسب ما ورد بالمواصفات 
واللفملطا وظيه ا لاضنول: الفا 
- مما جميعه بالمقطوعية. عدد ١‏ 
بالعدد توريد وتركيب مرحاض 
تشطيف بيديه ‏ شامل ‏ كل 
الكبانياف: : والتوضيافكه جمته نا 
فر مالو اضعانهة :] المطعلات فظنها 
لأصول الصناعة - مما جميعه 
بالمقطوعية. عدد ١‏ 
بالعدد توريد وتركيب حوض حمام 
قرو +/ىة اسه + شافل: كل 
نكما لياف :التو سياقة. بحست نا 
وو كات هوم .و لتحتطات رظين 


لأصول الصناعة - مما جميعه| عدد ١‏ 


3 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 


تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 
بالملقطوعية. 
جدول المقايسة التثمينية 
١‏ 5 0 
3 بيان الأعمال 1 ! الإغرادي | الإجمالي مالاحظات 
1 || لساك || لراك 


بالعدد توريد وتركيب بلاعة أرضية 
سيفون قطر ١٠سم‏ (3 )» شامل كل 
التكوالباض ” الموشييواكة حيينة نا 
ورف بتاكو مهافو الخططاتف: وليه 
لأصول الصناعة - مما جميعه 
بالمقطوعية.. عدد ١‏ 
بالعدد توريد وتركيب مصيدة صرف 
جاليتراب من الحديد الزهر الثقيل » 
شامل كل مايلزم لنهو العمل جيدا 
نظيفا » حسب ما ورد بالمواصفات 
ولحططلطلانه :وفلوف لا ضبر كه المامة 

- مما جميعه بالمقطوعية. عدد ١‏ 
فالفدة: إنشاء «المييز فرفة تقش 
للمجاري, من ' الخرسآتة المستلحة 
معزولة بالكامل شامل كل مايلزم, 
حسب ما ورد بالمواصفات 
ولمحعلظاف: ,وطيه] الأهير.. الماع 
- مماا جميعه بالمقطوعية . عدد ١‏ 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 


سس 


إجابة تموذجية للتدريب العملي رقم ١١‏ : 
جدول حصر الكميات : 


لد : - قياسات مسطحات ومحكعبات 

0 بيان الأعمال ا 

3 1 دك 

١‏ (الأعمال الصحية 
أعمال التغذية 
سخان كهربائي سعة ١٠لتر‏ | عدد | ١ ١‏ 
مواسير بلاستيك بارد 5.0 إم.ط| “ 7 
مواسير بلاستيك حار 5.0 ام.طا “ 7 
محبس سكينة ١.١بوصة‏ أعدد| ١ ١‏ 
محبس زاوية ©0.٠بوصة‏ بارد |اعدد| 6 3 
محيس زاوية 0.٠*بوصة‏ حار |أعدد| » 


ه١‎ 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 


جدول المقايسة التثمينية 


01 9 5 ال | 1 
- لان 1 ! الإفرادي | الإجمالي ملدحطات 
3 3 ا 


كج 


بالعدد توريد وتركيب سخان 
كهربائي ذي سعة تحزين ٠هلتر‏ ,: 
شامل كل الكماليات والتوصيلات 
حسب ما ورد بالمواصفات 
والكم كانت ومليةاء الاميو ل الصحاعة 
- مما جميعه بالمقطوعية . عدد ١‏ 
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير 
بلاستيكية صناعة سعودية قطر 
قر تورسة نا رد لكف | ناف ا 
كل مايلزم من التوصيلات وحسب 
وو يال اسفاه: '.والغططاف 
وطبقا لأصول الصناعة - مما جميعه 
الاو ار 
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير 
بلاستيكية صناعة سعودية قطر 
٠6‏ بوصة حار لتغذية الأجهزة بالمياه 
الحارة عم البعفان»: فاون حكن 
مايلزم من التوصيالات وحسب ما ورد 
بالمواصفات والمخططات وطيقا 
لأصول الصناعة - مما جميعه 
بالمقطوعية . 


١ عدد‎ 


كان 5 


التخصص عمر الوحدة الثامنة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 


جدول المقايسة التثمينية 


0 9 5 ال | 1 
31 العال 1 ! الإفرادي | الإجمالي ملدحطات 
3 3 ا 


كج 


بالعدد توريد وتركيب محبس 
سكينة نحاس للفرع المغذي من 
شبكة الخزان العام قطر ١.6١‏ 
بوصه»؛ شاملا كل ما يلزم حسب ما 
توك “بالوافينات «والخططارت 2 وطينا 
لأصول الصناعة - مما جميعه 
بالمقطوعية . عدد ١‏ 
بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية 
من الكروم قطر ٠.50‏ بوصة من 
النوع البارد لتغذية نقاط الأجهزة 
الصحية بالمياه » شامل كل مايلزم 
من التوصيلات وحسب ما ورد 
بالمواصفات والمخططات وطيقا 
لأصول الصناعة - مما جميعه بالمتر 
المقطوعية . عدد 3 
بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية 
من الكروم قطر ٠.0‏ بوصة من النوع 
الحار لتغذية نقاط الأجهزة الصحية 
بالمياه من السخان» شامل كل 
مايلزم من التوصيالات وحسب ما ورد 
بالمواصفات والمخططات وطيقا 
لأصول الصناعة - مما جميعه بالمتر 
المقطوعية . عدد ؟” 


1 


كميات ومواصفات ( كراسة المتدرب) 


التدريب العملي للوحدة التاسعة 


التخصص عمر الوحدة التاسعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة التاسعة 


خهىّسر 
التدريب العملي للوحدة التاسعة 


الجدارة : 


معرفة كيفية قياس الأعمال الكهرباء ( إنارة وتغذية ) للمبنى. 


التدريب رقم ؟١‏ : 
المشروع المرفق عبارة عن وحدة نمطية متكررة لدورات المياه لآحد المواقع التنفيذية والمرفق رسوماته 
التنفيذية والمطلوب إستخدام الجداول المرفقة لحساب مايلي : 

.١‏ أحسب كمية الأعمال الكهربائية لزوم دورات المياه ؟ 

؟. أككتب المواصفة الفنية للأعمال الكهربائية لزوم دورات المياه وذلك 4 جدول المقايسة التثمينية 5 


كين 5 


التخصص عمر الوحدة التاسعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب) التدريب العملي للوحدة التاسعة 


سر 
تووم الأحسال الكحرياقية 


دائرة مرعية للتوصيل ظ 
الى المفتاح و البواط 


لوحة المشقظ الاققو 


521 مه 
ليلس رسب سم 
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التخصص عمر الوحدة التاسعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة التاسعة 


خلس 


إجابة التدريب رقم ١١‏ 
جدول حصر الحكميات 


ٍ) 
ا 
7 
0 


3 5 
ٍ_ بيان الأعمال 
3 


وحدة 


طول | عرض | إرتفاع | جزئية | تنزيلات | إجمالية 


كه 


التخصص عمر الوحدة التاسعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة التاسعة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 0 1 ال | ل 
- الال 1 ! الإفرادي | الإجمالي مادخطات 
3 0 اسان | الراك 


 ةال-‎ 


التخصص عمر الوحدة التاسعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) التدريب العملي للوحدة التاسعة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 0 1 ال | ل 
- الال 1 ! الإفرادي | الإجمالي مادخطات 
3 0 اسان | الراك 


له 


التخصص عمر الوحدة التاسعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجيةللتدريب العملي للوحدة التاسعة 
إجابة نموذجية للتدريب العملى للوحدة التاسعة 


إجابة نموذجية للتدريب العملي رقم ؟31 : 
جدول حصر الحكميات :0 


لد 1 عابنا لات ا 

0 يان الأعمال 1 |5 

نه 0 0 9 3 

3 ظول قرفن ١‏ إونفاء "كروي ا تترتلاك” الجتاليه 

١‏ (الأعمال الكهربائية 

دائرة فرعية لإضاءة وحدة بمفتاح | عدد 1 ” . 
دائرة فرعية لمأخد كهربائى | عدد | ” > 
مأخذ كهربائي ١١‏ أمبير |إعدد| ١ ١‏ 
مأخذ كهربائي ٠١‏ أمبير |أعدد| ” ١‏ 
وحدة إضائة فلورية١”١٠"واط‏ | عدد ١|‏ ”» ؟” 
لوحة توزيع فرعية 0١‏ أمبير |عدد| ١ ١‏ 


9ه 


التخصص عمر الوحدة التاسعة 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) إجابة نموذجيةللتدريب العملي للوحدة التاسعة 


جدول المقايسة التثمينية 


3 52 0 السعر السعر 
1 بيان الأعمال 1 ! الإفرادي | الإجمالي ملاحظات 
0 ان || اك 
؟ | بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية 
لوحدات إضاءة فلورية ١*٠٠واط‏ 
تركب اميك شاناة كل وا قله 


بالعدد توريد وتركيب مأخذ 
كهربائي بريزه ١5‏ أمبير / "٠١‏ 
فولت شاملا كل مايلزم من 
التوصيلات حسب ما ورد بالمواصفات 
والمخططات وطبقا لأصول الصناعة . | عدد ١‏ 
بالعدد توريد وتركيب مأخذ 
كهربائي بريزة ٠١‏ أمبير /١٠7فولت‏ 
غاطسة 4 الجدار شاملا كل مايلزم 
من التوصيلات ع حسب ما ورد 
بالمواصفات والمخططات وطيقا 
لأصول الصناعة . عدد ؟ 
بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة 
فلورية ١*١٠واط‏ تركب بالسقف 
بغطاء شاف مقاوم للرطوبة والغبارء 
شاملا كل مايلزم من التوصيلات 
حسبح ما ورد بالمواصفات 
والمخططات وطبقا لأصول الصناعة . | عدد ١‏ 


ك2 


التخصص 


تقني 4 معمارية 


عمر 
كميات ومواصفات معمارية (كراسة المتدرب ) 


الوحدة التاسعة 
إجابة نموذجيةللتدريب العملي للوحدة التاسعة 


جدول المقايسة التثمينية 


5 
بيان الأعمال 
3 


الوحدة 


بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع 
فرعية 0٠‏ آمبير للاإنارة والقوى 
لوي على كنار كاك لاحي بصفوفي 
٠‏ أمبير » وعدد 8 قاطع أحادي ٠١‏ 
أمبير » وعدد " قاطع ثنائي ٠١‏ أمبير 
. شاملا كل مايلزم من التوصيلات 
الضرورية وحسب ما ورد بالمواصفات 


والمخططات وطبقا لأصول الصناعة . | عدد ١‏ 


2 


التخصص عمر 
تقنية معمارية كميات ومواصفات معمارية ( كراسة المتدرب ) 
البقري عبد اللطيف أبو العطاالمنشأة المعماريةمكتبة الأنجلو المصرية991ام 


المراجع 


القصبي السيد عبد الفتاح عقود ومواصفات الأعمال الإنشائية دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع؟99ام 
القصبي »السيد عبد الفتاح (حساب كميات الأعمال الإنشاتية) دار الكتب العلمية للنشر 
والتوزيع157ام 

الإدارة العامة للشئون الفنية (جدول الكميات والأسعار) وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
السيامى ».حسين حمد (الكتاب العملى لمادة حساب الحكميات) 5١‏ اه 


2 


الموضوع 
التدريب العملي للوحدة الأولى 
التدريب رقم ١‏ 
التدريب العملي للوحدة الثانية 
ألا #اعمال اللفاسة الجا جيه 
التدريب رقم ” 
فاكنا" اعمال اللياضة الداخلية 
التدريب رقم " 
التدريب العملي للوحدة الثالثة 
ول ؟ اما الدهاناء«الكايم: 
التدريب رقم غ 
كانيا:+ اعمال الدهانات الداخلية 
التدريب رقم 0 
التدريب العملي للوحدة الرابعة 
ولك مالالا رظنياتك 
التدريب رقم 1 
كافيا | عمال الوؤزاف 
التدريب رقم ٠‏ 
التدريب العملي للوحدة الخامسة 
التدريب رقم / 
القدريب العمل للوحةة السادشة 
التدريب رقم 1 
التدريب العملي للوحدة السابعة 
التدريب رقم ٠١‏ 
التدريب العملي للوحدة الثامنة 
أولا : أعمال صرف 
التدريب رقم ١١‏ 
كاننا اعمال دن 


530 


530 


الموضوع 
الغدويب رق ١‏ 
التدريب العملي للوحدة التاسعة 
التذزيت رقم ١١‏ 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الأولى 
إجابة التدريب رقم ١‏ 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثانية 
إجابة التدريب رقم ” 
إجابة التدريب رقم ” 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثالثة 
إجابة التدريب رقم غ 
إجابة التدريب رقم 0 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الرابعة 
إجابة التدريب رقم ١‏ 
إجابة التدريب رقم ٠“‏ 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الخامسة 
إجابة التدريب رقم / 
إجابة نموذجية للتدريب العمل للوحدة السادسة 
إجابة التدريب رقم 1 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة السابعة 
إجابة التدريب رقم ٠١‏ 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة الثامنة 
إجابة التدريب رقم ١١‏ 
إجابة التدريب رقم ١١‏ 
إجابة نموذجية للتدريب العملي للوحدة التاسعة 
إجابة التدريب رقم ١١‏ 
المؤائهم 
المحتويات 


الصفحة 


المالي المقدم من شركة بي آيه إي سيستمز (العمليات) المحدودة 
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